PR 


electronics 
Oferta 

A.C.A. Agencia Catalana del Agua Número: 147412 

Att.: Juan Jose Villegas Ruiz Fecha: 15-05-2017 

Calle Provença, 204-208 

08031 Barcelona Dirección de envío: 

Spain 

Referencia: Responsable comercial: David Abellan 
Hernandez 

Pos. n° | Descripción Unid. Precio unit. Total EUR 

4114 Transmisor universal 1 125,80 125,80 


Entrada universal, salida mA/V, 
entrada/salida/alim. aisladas 
24...230 VCA/CC 


4116 Transmisor universal 1 136,00 136,00 
Entrada universal, salida mA/V, 2 salidas 
relé, entrada/salidas/alim. aisladas 
24...230 VCA/CC 


3109 Convertidor/duplicador con aislamiento 1 124,10 124,10 
galvánico 
mA/V, entrada/salidas/alim. aisladas 
24 VCC 
Participacion Transporte y embalaje 1 22,00 


Cond. de envío Orgalime S2000 


Total sin IVA EUR: 407,90 
Transporte Portes en factura. Envío directo desde nuestra 
fábrica en Dinamarca vía UPS 
Condiciones Precios netos 
Validez oferta 30 días 


Cond. de pago B6 


Plazo de entrega 3-4 días salvo rotura de stock 
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